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	Prefacio

	La práctica de la ablación del clítoris, ahora entendida por los pueblos civilizados como una práctica salvaje y una vileza indescriptible cometida contra las mujeres, encuentra justificación en conocidas teorías freudianas que tuvieron un tremendo impacto en las mentalidades de finales del siglo XIX y en el transcurso del siglo XX.
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	Introducción

	Esta es la historia del órgano femenino que durante siglos fue reprimido e ignorado, por la Iglesia, por la Ciencia, por el sexo masculino e incluso por el propio sexo femenino. Más que ahora está siendo objeto de estudios e investigaciones para saber cuál es la influencia del orgasmo femenino en tu cuerpo, y su cambio biológicos internos y externos, entre otras cosas. Hablemos del órgano más sensible del cuerpo femenino, el clítoris.

	 

	

	                    Capitulo I

	                       El clítoris

	 

	O


	 El clítoris es la única parte del cuerpo cuya función exclusiva es proporcionar placer,

	Por eso es tan increíble.

	Es extraño que las mujeres piensen que su sexualidad está más restringida que la de los hombres, porque el clítoris solo está ahí para proporcionar placer.

	Su funcionamiento es muy similar al del pene: cuando una mujer se excita, su flujo sanguíneo lo hace

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	A medida que crece, se vuelve más rígido y más sobresaliente.

	Esto es visible. Es casi como una erección.

	Es interesante incluso la falta de muchos apodos para el clítoris.

	A menudo les decimos a las niñas: "No tienes pene".

	A lo sumo, les decimos que tienen vagina.

	Pero poco se dice sobre lo que hay allí, lo que refuerza la idea freudiana de que las niñas tienen envidia del pene.

	 

	 

	        Lo femenino desconocido

	 

	 

	Desafortunadamente, el conocimiento del mecanismo de la sexualidad femenina es extremadamente pobre.

	Poco a poco, vemos un aumento en el conocimiento sobre los hombres, pero las mujeres siguen siendo la gran desconocida.

	Si miras la parte superior de la "carpa" que forman los labios menores, es hermosa.

	Todas las partes se despliegan, formando un todo.

	El clítoris es más sensible que el pene.

	Es el tejido más sensible de todos.

	Hay más terminaciones nerviosas en su extremo que en todos los demás órganos, que en la lengua, etc.

	 

	 

	 

	Hay 4,000 terminaciones nerviosas que provienen de cada lado, culminando en una cabeza de 8,000 terminaciones nerviosas.

	En el pene, hay de 4 mil a 6 mil en total.

	Además de que el clítoris tiene más terminaciones nerviosas, se comprimen en un espacio mucho más pequeño, por lo que es tan sensible.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	A muchas mujeres no les gusta que las toquen directamente porque es demasiado sensible.

	Prefieren el contacto indirecto.

	El clítoris es un pequeño botón mágico.

	Es mucho más grande de lo que pensamos.

	El cuerpo del órgano está debajo del prepucio.

	Luego se curva y se divide en 2 raíces largas, que se extienden a través del hueso púbico.

	Cuando se estimula el clítoris, la sangre converge en él, el órgano duplica su tamaño y

	Se endurece, como lo hace durante la erección masculina.

	Después del orgasmo, estos músculos no se relajan por completo,

	 

	 

	Es por eso que las mujeres pueden tener orgasmos múltiples.

	"El pene es como una escopeta, y el clítoris es una ametralladora"
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	                    Capitulo II

	
	           La anatomía del clítoris

	 

	 

	O


	En medio de la medicina moderna, parece no haber hecho nada durante casi un siglo.

	Una ciencia básica como la anatomía no está bien documentada.

	La mayoría de las descripciones en los libros son inadecuadas o, de hecho, incorrectas.

	Si las herramientas básicas de aprendizaje están equivocadas, entonces es probable que muchas cosas que se basan en ellas también estén equivocadas.

	Sin duda, se realizaron excelentes estudios en el siglo XIX, pero ¿por qué no están en los libros de hoy?

	 

	 

	¿Qué hace desaparecer un conocimiento?

	En 1559, el anatomista italiano Renaldo Colombo fue el primero en estudiar el clítoris.

	Describe su descubrimiento con pasión:

	"Es un órgano hermoso y muy útil. El amor venera".

	Casi al mismo tiempo, su maestro, el famoso anatomista Vesalio, describe los órganos reproductores femeninos.

	Vesalio ha permanecido en la historia y la obra de Colón ha desaparecido por completo.

	 

	 

	 

	 

	Cien años después, el anatomista holandés Regnier de Graaf creyó ser el primero en dedicarse a este tema.

	Enfatizó la importancia del órgano, convencido de que sin el placer del clítoris, ninguna mujer aceptaría tener hijos.

	Pero luego, durante 200 años, el clítoris recayó en el olvido.

	En 1844, el alemán Georg Kobelt finalmente lo "desflora", publicando una serie de excelentes dibujos.

	La medicina ya no podía ignorarlo.

	Comienzan a aparecer ilustraciones más o menos fantasiosas en los libros de anatomía.

	En 1900, el clítoris aparece en la biblia de los cirujanos, "Anatomía de Gray".

	 

	 

	Pero en la edición de 1948, volvió a desaparecer.
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	Más a mediados de la década de 1980, la Dra. Helen O'Connell demostró que el clítoris es mucho más grande de lo que pensábamos.

	Mide unos 8 centímetros y es un órgano más complejo de lo que pensamos.

	Hay 2 bulbos de tejido eréctil que descienden a lo largo de la vulva y que los expertos llaman "bulbos de vestíbulo".

	Helen O'Connell descubrió que no son órganos independientes del clítoris,

	Por el contrario, son parte de ella.

	También se hinchan con el flujo de sangre, creando una zona 

	 

	 

	 

	Particularmente erógeno alrededor de la uretra y la vagina.

	 

	 

	
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	              Capitulo III

	 

	            El clítoris y la ciencia

	 

	 

	El


	 La ciencia nunca se ha sentido cómoda con el clítoris.

	Según ella, escapa a todas las teorías lógicas.

	Después de todo, el propósito biológico del sexo es la reproducción.

	El amor es solo para hacer hijos.

	Por lo tanto, el clítoris no siempre fue ignorado.

	Cuando los sabios pensaron que hacía fértiles a las mujeres, le atribuyeron todas las virtudes.

	Hipócrates, el padre de la medicina, pensaba que las mujeres también lo tenían. 

	 

	 

	Espermatozoides y que tenían que tener orgasmos para reproducirse.

	Para procrear, ¿debe sentir placer?

	-Sí, esto es recomendable.

	-¿Y cómo hacer esto?

	Prueba el clítoris.

	-¿El clítoris?

	-Vamos.

	Esta teoría ha tenido una larga vida.

	 

	 

	
	 

	 

	 

	 

	 

	
	             La Iglesia y el clítoris

	 

	Así, en la Edad Media, a pesar de la desconfianza de la Iglesia hacia todo lo relacionado con el placer, los médicos propusieron tratamientos inesperados.

	Ej: "Lubrique su dedo con aceite perfumado y frote la vulva con movimientos circulares".

	Según dos escritores de la época, Boccaccio y Chaucer, el apetito sexual de las mujeres era mucho mayor que el de los hombres.

	Desde Roma hasta Londres, los hombres eran "lógicos" y las mujeres eran "lubricantes".

	Pero todas las cosas buenas llegan a su fin.

	En 1875, Van Beneden revela el verdadero mecanismo de reproducción.

	Y el clítoris abandona la escena.

	Unos años más tarde, Freud propone una nueva teoría.

	Admite la importancia del orgasmo, pero declara que el orgasmo del clítoris es infantil.

	Según Freud, una mujer real es capaz de transferir sus orgasmos del clítoris a la vagina.

	El llamado "orgasmo vaginal" se siente internamente, pero aún se logra estimulando el clítoris.

	Entonces, ya sea que estés orgulloso de ello o no, pero sigues usando el mismo órgano para llegar al orgasmo.

	 

	Parece ser una experiencia bastante universal que el clítoris tenga que estar involucrado en el orgasmo, o no sucede.

	Hay pocas terminaciones nerviosas en la vagina, casi ninguna.

	Esto tiene sentido si vas a tener un bebé que pasa por la vagina.

	Si fuera sensible en toda su extensión, sería insoportable, por lo que se hace relativamente inerte y poco sensible.

	 

	 

	 

	
	 

	 

	 

	                     El punto G

	 

	 

	Según la descripción de Graffenburg del punto G, se encuentra en la pared vaginal, pero anatómicamente, no hay nada que corresponda a eso, según Helen O'Connell.

	A ambos lados de la
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